LEON CHOLEWKIEWICZ 


starszy Komisarz maszynowy c. k. kolei państwowej, 
zastępca Naczelnika oddziału mechanicznego w Dyrekcyi kolejowej, 


przeżywszy lat 44, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 21 stycznia 1903 r. 


Nieutulona w żalu żona wraz z córką zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych 
na pogrzeb, który odbędzie się w piątek dnia 23 b. m. o godzinie 3 popołudniu z domu żałoby L. 1 
przy ulicy Kolejowej, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ZALOBNE 


odprawionem zostanie w sobotę dnia 24 b. m. o godzinie 10 rano w kościele OO. Kapucynów. 


Zakład pogrzebowy „Concordia* J. K. Pękalskiego w krakowie. Cecionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


